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V(mL) pH ApH/AV A*2pH/AV*2 
0 2.37 0 0 

2 2.39 0.01 0 

4 2.42 0.015 0.1 

6 2.46 0.02 0 

8 2.5 0.02 0 

10 2.54 0.02 0.002 

12 2.6 0.03 0 

14 2.66 0.03 0.000714286 
16 2.73 0.035 0.0025 

18 2.84 0.055 0.001111111 
20 2.97 0.065 0.003 

22 3.16 0.095 0.010909091 
24 3.59 0.215 0.057916667 
26 5.41 0.91 -0.061153846 
26.5 5.64 0.46 -0.002641509 
27 5.8 0.32 -0.001851852 
27.5 5.91 0.22 -3.22974Е-17 
28 6.02 0.22 -0.001428571 
28.5 6.09 0.14 0 

29 6.16 0.14 -0.000344828 
29.5 6.22 0.12 3.01077E-17 
30 6.28 0.12 -2.96059Е-17 
30.5 6.34 0.12 2.91206Е-17 
31 6.4 0.12 -0.001290323 
31.5 6.42 0.04 0.000952381 
32 6.47 0.1 -0.0003125 
32.5 6.51 0.08 0 

33 6.55 0.08 0 

33.5 6.59 0.08 -0.000298507 
34 6.62 0.06 0.000294118 
34.5 6.66 0.08 -0.000289855 
35 6.69 0.06 0.000285714 
35.5 6.73 0.08 -0.00028169 
36 6.76 0.06 2.46716E-17 
36.5 6.79 0.06 0 

37 6.82 0.06 -2.40048E-17 
37.5 6.85 0.06 0.000266667 
38 6.89 0.08 -0.000263158 
38.5 6.92 0.06 0.00025974 
39.2 6.96 0.057142857 -0.000765306 


39.5 6.97 0.033333333 0.000379747 
40 6.995 0.05 -2.22045Е-17 
40.5 7.02 0.05 0.000123457 
41 7.05 0.06 0.000243902 
41.5 7.09 0.08 -0.000240964 
42 7.12 0.06 0 

42.5 7.15 0.06 -2.08983Е-17 
43 7.18 0.06 0.000232558 
43.5 7.22 0.08 0 

44 7.26 0.08 0 

44.5 7.3 0.08 0.000224719 
45 7.35 0.1 1.97373E-17 
45.5 7.4 0.1 -0.00021978 
46 7.44 0.08 0.000434783 
46.5 7.5 0.12 0 

47 7.56 0.12 0.000212766 
47.5 7.63 0.14 0 

48 7.7 0.14 -1.85037Е-17 
48.5 7.77 0.14 0.000824742 
49 7.88 0.22 0.000204082 
49.5 8 0.24 0.000606061 
50 8.15 0.3 0.0018 

50.5 8.39 0.48 0.005148515 
51 8.89 1 -0.000196078 
51.5 9.38 0.98 -0.000970874 
52 9.82 0.88 -0.004423077 
52.5 10.03 0.42 -0.000571429 
53 10.21 0.36 -0.000943396 
53.5 10.34 0.26 -0.000186916 
54 10.46 0.24 -0.000555556 
54.5 10.55 0.18 -0.000366972 
55 10.62 0.14 -0.000363636 
55.5 10.67 0.1 0.00018018 
56 10.73 0.12 -0.000178571 
56.5 10.78 0.1 3.14399Е-17 
57 10.83 0.1 -0.000350877 
57.5 10.86 0.06 0.000173913 
58 10.9 0.08 -3.06268Е-17 
58.5 10.94 0.08 -0.00017094 
59 10.97 0.06 3.38983Е-05 
59.5 11.002 0.064 -0.000537815 


